Ayuntamiento de Alhama de Granada 

Elecciones Generales 26 de junio de 201 6 

4218 ll Vi/ CONGRESO 


Total del Censo Electoral 



Mesa 1 

Mesa 2 

Mesa 3 

Mesa 4 A 

Mesa 4 B 

Mesa 5 



Censados 

573 

747 

636 

880 

617 

765 

Censados 

4218 

Otros 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Otros 

0 

Total 

573 

13,58% PU( 747 17,71% 

636 15,08% 

880 20,86% 

617 14,63% 

765 

18,14% Total 

4218 


Ok 


Votan a las: 


Votan a las: 


14 horas 169 29,49% 

18 horas 240 41,88% 

20 horas 366 63,87% 



Mesa 1 

% 

Votos NULOS 

5 

1 ,37% 

Votos Validos 

361 

98,63% 

En Blanco 

1 

0,28% 

A Candi 

360 

99,72% 

PSOE-A 

131 

36,39% 

PP 

127 

35,28% 

Ciudadanos 

41 

1 1 ,39% 

PCPE 

0 

0,00% 

UPyD 

0 

0,00% 

Unidos podemt 

57 

1 5,83% 

VOX 

0 

0,00% 

RECORTES 0 

2 

0,56% 


0 

0,00% 

IZAR 

0 

0,00% 

PACMA 

2 

0,56% 


0 

0,00% 


0 

0,00% 


0 

0,00% 


360 


Ok 

267 

35,74% Ok 

215 

33,81% Ok 

221 

25,11% Ok 

222 

35,98% Ok 

Ok 

400 

53,55% Ok 

323 

50,79% Ok 

436 

49,55% Ok 

323 

52,35% Ok 

Ok 

561 

75,10% Ok 

444 

69,81% Ok 

649 

73,75% Ok 

457 

74,07% Ok 



Mesa 2 

% 


Mesa 3 

% 

Mesa 4 A 

% 

Mesa 4B ' 

Yo 



8 

1 ,43% 


6 

1 ,35% 


7 

1 ,08% 


3 

0,66% 



553 

98,57% 


438 

98,65% 


642 

98,92% 


454 

99,34% 



5 

0,90% 


0 

0,00% 


5 

0,78% 


6 

1 ,32% 



548 

99,10% 


438 

###### 


637 

99,22% 


448 

98,68% 


Ok 

177 

32,30% 

Ok 

152 

34,70% 

Ok 

224 

35,16% 

Ok 

196 

43,75% 

Ok 

Ok 

258 

47,08% 

Ok 

153 

34,93% 

Ok 

239 

37,52% 

Ok 

127 

28,35% 

Ok 

Ok 

55 

10,04% 

Ok 

43 

9,82% 

Ok 

94 

14,76% 

Ok 

72 

16,07% 

Ok 

Ok 

1 

0,18% 

Ok 

4 

0,91% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

1 

0,22% 

Ok 

Ok 

2 

0,36% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

2 

0,31% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

53 

9,67% 

Ok 

76 

17,35% 

Ok 

73 

1 1 ,46% 

Ok 

50 

11,16% 

Ok 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

1 

0,23% 

Ok 

2 

0,31% 

Ok 

1 

0,22% 

Ok 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

2 

0,46% 

Ok 

1 

0,16% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

1 

0,18% 

Ok 

1 

0,23% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

1 

0,18% 

Ok 

6 

1 ,37% 

Ok 

2 

0,31% 

Ok 

1 

0,22% 

Ok 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

0 

0,00% 

Ok 

Ok 

548 


Ok 

438 


Ok 

637 


Ok 

448 


Ok 


211 27,58% 14 horas 1305 30,94% 

363 47,45% 

549 71 ,76% 


18 horas 2085 49,43% 

20 horas 3026 71,74% 


Mesa 5 % 


6 

1 ,09% Votos NULOS 

35 

1,16% 

543 

98,91% Votos Valic 

2991 

98,84% 

1 

0,18% En Blanco 

18 

0,60% 

542 

99,82% A Candi 

2973 

99,40% 


211 

220 

60 

0 

0 

51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

542 


38,93% PSOE-A 
40,59% PP 
11,07% Ciudadano: 


0,00% PCPE 
0,00% UPyD 
9,41% Unidos poc 


0,00% VOX 
0,00% RECORTE 
0 , 00 % 0 
0,00% IZAR 
0,00% PACMA 
0 , 00 % 

0 , 00 % 

0 , 00 % 


1091 

36,70% 

1124 

37,81% 

365 

12,28% 

6 

0,20% 

4 

0,13% 

360 

12,11% 

4 

0,13% 

5 

0,17% 

0 

0,00% 

2 

0,07% 

12 

0,40% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 


2973 Ok 


TOTALES 


TOTALES 


